Mgr MARIA 


CHORAZY 


NAJDROZSZA ZONA, MATKA I BABCIA 


przeżywszy lat 80, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


- 


zmarła dnia 5 maja 1989 roku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE przy zwiokach odprawione zostanie we wtorek dnia 9 maja 1989 roku 
o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastapi wyprowadzenie zwiok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiaja pograzeni w glebokim smutku i zalu: 


MAZ, CORKI, ZIEC, WNUKI I RODZINA 


— | 


